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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de 
Minister van Veiligheid en Justitie van 18 augustus 2016, kenmerk 
988571-152943-ESTT, tot benoeming van plaatsvervangend voorzitter van de 
regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Groningen, 

Friesland, Drenthe en BES 


De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding 
en artikel 4, eerste lid, van het Besluit van 6 maart 2002, houdende vaststelling van regels met 
betrekking tot de commissies, bedoeld in artikel 19 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek 
en hulp bij zelfdoding (Stb. 2002, 141); 

Besluit: 

Artikel 1 

Met ingang van 1 juli 2016 wordt de heer mr. A. Kors benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de 
regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Groningen, Friesland, Drenthe en BES. De 
benoeming gaat met terugwerkende kracht in per 1 juli 2016 en eindigt op 1 juli 2020. 

Artikel 2 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin het wordt geplaatst. 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

E.l. Schippers 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 

G.A. van der Steur 
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